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Zwolftes Capitel.
	----------------------------------- ! ------------------------------- -------------------		i		
t	P	c	i	P	6'
°0.	Atm.		°0.	Atm.	
— 15,5	2V2	2,75                — 7,2		6	3,11
14,8	23/4	—         |!           5,8		7	2/25
14,0	3           |        2,79		i           4,7	8	3,40
11,0	4	2,90	4,0	9	—
—   8,7	5	3,00	— 3,3	10%	3,75
Bei t = — 3,3, jp = lOVa Atm. tritt vertessigtes HBr (wie friiher HBr -f- yH20) auf, und dieser Punkt 1st wieder ein Vierfaclipunkt, die Zahl x 1st in diesern Punkte 0,83.
Geht man vom friiher bezeichneten unteren Vierfachpunkt t = — 15,5°, p = 2y2 Atm. auf diejenige Gleichgewichtscurve liber, fur welche die Losung erstarrt ist, so hat man ein Gleichgewicbt zwischen den beiden Hydraten HBr + 2 H2 0 und HBr + 1H20 und dem Dampf-gemisch HBr 4- zH20. Fallende Temperaturen entsprcchen dem fallenden Drucke, und zwar wird bei —-28,5° wieder Atmospharendruck erreicht. Im unteren Vierfacbpunkt selbst coexistiren
HBr +  2H,0 fest,
HBr +  1H20 fest,
2H20 +  1,225 HBrfliissig,
H Br +  z H,, 0 dainpfformig.
Das System HC1 und H2 0 scheint sich ganz ebenso zu verhalten, wie das vorstehend behandelte.
Noch complicirter sind die Verhaltnisse bei dem System NH4Br und NH3) weil drei feste Yerbindungen in Frage komnien: NII4Br + 1NH8, NH4Br + 3NH3, NH4Br + 6NHa. Bei gewissen Drucken und Temperaturen besteht Gleichgewicht zwischen den fosten Korpern NH4Br, NH4Br + 1NH3 und dem Gase NH3. Bei hoheren Drucken, die zu entsprechenden Temperaturen gehoren, tritt an Stelle des festen Korpers NH4Br der ebenfalls feste NH4Br + 3NH8. Das Gleichgewicht erhalt sich mindestens von t = — 21°, p = 16,2 cm Hg bis t = + 6,5, p = 81,5 cm Hg. Ueber den letztgenannten Punkt Lilians verwandelt sich bei steigendem Druck der Korper NH4 Br + 1 NH3 in eine Flussigkeit, und nun besteht das Gleichgewicht zwischen dem zweiten festen Korper, deni Gase N H3 und der Flussigkeit N H4 Br + xNH3. Dieses Gleichgewicht kann durch Ueberkiihlung bis — 10° verfolgt werden, falls der feste Korper mit 3NH:i fehlt; die zusammen-gehorigen Zahlen sind:nn nun-inehr enthalt die Losung immer weniger HBr als das Hydrat im Ver-haltniss zu II20, und steigenden Temperaturen entsprechen durchweg steigende Drucke. Die zusammengehorigen Zahlen sind:
